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SISTEMAS 

DIGESTIVO 

EXCRETORIO, 

CIRCULATORIO 
Y NERVIOSO 



6. Glándula pituitaria 


4. Ganglio subesofagal 

5. Ganglio toráxleo 

6. Ganglio abdominal 

ESTRELLA DE MAR {Sis 


10. Riñón 

11. Vena posl cardinal 

12. Porta vena hepática 

13. Vena hepática 

14. Ventrículo! 

15. Atrio J G °Ta£dn 

1 8 Aorta ahdom, o ventral 


2. Vasos capilares, 

3. Vaso sanguíneo dorsal 

4. Corazones 

- GUSANU ( Siat, ci re, cerra¬ 
do ) Invertebrados 

1. Vaso sanguíneo dorsal 

2. Vaso sanguíneo abdom. 

CEREBRO DE PEZ { El. 

T nw RON ) 

1. Médula 

2. Cerebelo 

i. i» 6 *' 00 

5. Cerebro 

6. lóbulo olfatorio 

7. Nervio Óptico 

8. Glándula pituitaria 

CEREBRO DE ANFIBIO 


2. Lóbulo óptico 

3. Cerebro 

4. Epífisis 

5. lóbulo olfatorio 
B, Nervio óptico 

7, Glándula pituitaria 

8, Médula 

L -C E RE BRO DE RE FTIL 
( LAGARTO o CAIMAN ) 

1. Cerebelo 
2 r lóbulo óptico 

3. Cerebro 

4. Lóbulo olfatorio 

5. Nervio óptico 

6. Glándula pituitaria 

7. Médula 

LL-CEREBRÜ DE AVES 
( LA GALLINA) 


reeho 


7. Lóbulo óptico 

8. Médula 

f - CEREBRO 1>K MAM 
RQ f E L CA PA LL(> 

1. Cerebelo 

2. Cerebro 

3. Lóbulo olfatorio 

4. Nervio óptico 

5. Glándula pituitaria 


-1, Células nerviosas 

* PIA NA RIA (Gusano Plano} 

(Sistema nervioso} 

1. Ganglio cerebral (cerebro) 
2 t Cordón nervioso 
3. Nervios laterales 

Ü^XMRRIZLE T IERRA (Si sle- 


1. C abe za 
2 Pulmón 

3. Aorta dorsal 

4. Miembro anterior 

5. Hígado 

6 Sistema digestivo 

7. Muso, cuerp. votote tei 

8. Riñón 

9 Extremidad trasera 
10. Portal vena hepática 
1L Vena hepática 

12. Vena postea va 

13. Ven!ríe. izquierdo 

14. Ventric. derecho 

15. Atrio izquierdo 

16. Atrio derecho 

13. -14. -15. - v U 
corazón 

17. Fre-cava 


1. Cordón del nervio rad. 
¿.Anillo nervioso 
3* Boca 

al? i e r 


1. Cabeza 

2. Pulmón 

3. Piel 

4. Miembro anterior 
f. Hígado. 

6, Aorta dorsal 

7. Sistema digestivo 

«. Muse, cuerpo v oíros 
9 Cola 

0. Portal vena renal 

1. Riñón 

2. Vena abdominal 

3. Porta vena hepática 

4. Vena hepática 

5. Vena post cava 
o. Ventrículo 


MQLD §C Q ( Sist. Ciro 
tol Invertebrados, . 


í . Boca 

Ganglio tuprnfarifigea! {cae 

4. Gangl í o ^ 

5. Cordón nervioso abdominal 
8.Tejido conjuntivo 

SA LTA MONT E S (S i8tems ner- 

- w. - — --,, 1 _-_ ■ 


1, Branquia 

2, Corazón 

NSECT^T^íst. ci 
o) Invertebrados 


EN VERTER. (PECES 1 


1. Cabeza 

2. Branquia (agallas) 

3. Aleta anterior 

4. Hígado 

5. Aorta dorsal 

6. Sistema digestivo 

7. Muse.del cuerpo yotros 
tejidos 

8. Cola 

9. Portal vena renal 


L Ofelia 
2. Corazón 

> UBQ (Sist. circ, ce - 
1 %j») 1 1 fve rtebrnfiOB, 

7- V.tjgo sanguíneo abdom 


V]OM 


1. Cerebro 


( LA RANA ) 
1. Cerebelo 


GUIA IDESI Callao 58 1* pitó 


Mire* Rígistrad* 























































































































































3. Abomaso 

4. Psalterium(3er. estó 
mago) 

5. Retículo 

J - LA RANA {Anfibios) 

1. Cloaca 

2. Páncreas 

3. Estómago 

4. Esófago 

5. Faringe 

6. Boca 

7. Lengua 

8. Hacía la traquea 

9. Hiel 
1G + Hígado 

11. Intestino delgado 

12. Intestino grueso 

13. Salida sistema repro 
ducción 

14+ Ano 


K - El. TIBURON (Peces) 

1. Glándula rectal 

2. Hígado derecho 

3. Válvula espiral 
4 r Páncreas 

5. E&tómago 
G. Branquia 

7. Opéreule 

8. Boca 

9. Faringe 
10 Hiel 

11. Hígado izquierdo 

12, Intestino 


9. Traquea 

10. Esófago 

11. Buche 

12 Hígado 

13 Intestino 
14. Ano 

I I CABA 1 LO (Mamíferos* 


EL PARA MECIO 

1+ Formación del vacudo 
excretor 

2. Macro núcleo 
3 r Micro húcleo 

4. Orificio anal o cítoprocto 

5. Vacuolo digestivo 

6. Roca o citostoma 


Roca 


Dientes 

Lengua 

Traquea 

Esófago 

Hígado 

Estómago 

Páncreas 

Intestino delgado 

intestino ciego 

Intestino grueso 

Recto 

Ano 


LA HYDRA 


1. Boca 

2. Cavidad digestiva 

IM ANARIA (Gusano Plano) 
Sistema digestivo, 

1. Area digestiva 

2. Faringe 

3. Boca 

PUNA RIA 


L - LA PALOMAS^ 
Í7 Cloaca 

2. Intestino ciego 

3. Páncreas 

4. Estómago 

5. Proventriculo 

6. Faringe 

7. Lengua 

8. Boca 


Sistema excretorio 

1. Célula llama 

2+ Ojo 

3, Poro excretor 

4. Conducto 

7, Ano ir * 

G - CELULA LlXwSfr ffly 

1, Núcleo 

2, Pelitos 

3, Conducto 

E - LOMBRIZ DE TIERRA (Segmento) 


1. Orificio excretor 

H - LOMBRIZ DE TIERRA 

2. PabeHón ciliado 

Sistema digestivo 

3. Nefridlo 

1. Boca 

F - LA ABEJA 

Sistema digestivo 

1+ Recto 

2. Intestino 

3. Estómago 

4. Boca 

2. Faringe 

3, Esófago 

4 Receptác. o buche 

5. Primer estómago 

G. Intestino 

7. Ano 

5. Esófago 

I - ESTOMAGO DE 1A VACA 

6. Receptáculo o buche 

1. Esófago 

2. Al intestino delgado 
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6. Glándula pituitaria 


4. Ganglio subesofagal 

5. Ganglio toráxico 

6. Ganglio abdominal 

■ÍSTRELLA DE MAR {Sia 


10. Riñón 

11. Vena post cardinal 

12. Porta vena hepática 

13. Vena hepática 

14. VentrfculcA 

¡5. Atrio j corazón 

16. Aorta ahdom, ó ventral 

- ANFIBIOS 

1. Cabeza 

2. Pulmón 

3. Piel 

4. Miembro anterior 

5. Hígado, 

6. Aorta dorsal 

T. Sistema digestivo 
g r Muse, cuerpo v otros tej 
9 Cola 

310. Portal vena renal 

1. Riñón 

2. Vena abdominal 

3. PortEi vena hepática 

4. Vena hepática 

¡ 5. Vena pofet cava 
■ 6. Ventrículo 

17. Atrio izquierdo 


2. Vasos capilares, 

3. Vaso sanguíneo dorsal 

4. Corazones 

jUSANOíSist. ci re. perra- 


2. Lóbulo óptico 

3. Cerebro 

4. Epífisis 

5 r lóbulo olfatorio 

6, Nervio óptico 

7, Glándula pituitaria 

8, Médula 

- CE RE ERO DE REPTE 
( LAGARTO o CAIMAN 

1. Cerebelo 
2 r Ijóbulo óptico 

3. Cerebro 

4, Lóbulo olfatorio 
$ „ Nervio óptico 

6. Glándula pituitaria 

7. Médula 

-CEREBRO DE AVES 


recho 
8 corazón 

VT17ER06 


ír Lóbulo óptico 
9. Médula 


1. Células nerviosas 

■ PLANA RIA ( Gusano Plano). 

(Sistema nervioso) 

1. Ganglio cerebral(cerebrol 
2 „ Cordón nervioso 
3. Nervios laterales 

^>MBR1Z^LEJTIERRA (Siste¬ 
ma uervfosoi 


1. C abe za 
2 Pulmón 

3. Aorta dorsal 

4. Miembro anterior 

5. Hígado 

6 Sistema digestivo 

7. Muse, cuero, v oírte tej 

8. Riñón 

9. Extremidad trasera 

10. Portal vena hepática 

11. Vena hepática 

12. Vena postea va 

13. Ventric. izquierdo 

14. Ventric. derecho 

15. Atrio izquierdo 

16. Atrio derecho 

13. -14. “15. - v 16 
corazón 
17 r Fre-cava 


1 * Cerebelo 
2 r Cerebro 

3, Lóbulo olfatorio 

4, Nervio óptico 

pituitaria 

-SISTEMA CIRCE LA 1 


l, Vaso sanguíneo dorsal 
2 r Vaso sanguíneo abdon\. 

CEREBRO DE PEZ (EL 
TIBURÓN ) 

1. Médula 

2. Cerebelo 

i feXl* 6pt,co 

5. Cerebro 

6. IjÓbulo olfatorio 

7. Nervio Óptico 

8. Glándula pituitaria 

CEREBRO DE ANFIBIO 


1. Cordón del nervio rad 

2. Anillo nervioso 

3. Boca 

F - MQLIJSCQ í SiaL oiré, able 
to) Invertebrados 

1. Branquia 

2. Corazón 

G HNsECL0*TÉfist. circ, abiei 


jj> Ganglio bLiprafaringeal 

4 t Ganglio f ^ 

5, Cordón nervtueo abdominal 

6. Tejido conjuntivo 

íAI.TAMONTES (Sistema ne.r- 


1. Cabeza 

2. Branquia (agallas) 

3. Aleta anterior 

4. Hígado 

5. Aorta dorsal 

6. Sistema digestivo 

7. Muse.del cuerpo yotros 

tejidos J 

8. Cola 

9. Portal vena renal 


«tía 
orazón 

UPO (SlBt.Cl 


1. Cerebelo 
2 + Epífisis 
3. Cerebro 
i Lóbulo olfato] 
5 Nervio ootico 


{ LA RANA ) 
1. Cerebelo 


7- V\t S ú sanguíneo abdom 


r 

fi 



m 
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3. Abomaso 

4. PsalteriumíSer. estó 
mago) 

5. Retículo 

LA RANA (Anfibios) 

1. Cloaca 

2. Páncreas 

3. Estómago 

4. Esófago 

5. Faringe 

6. Boca 

7. Lengua 

8. Hacia la traquea 

9. Hiel 

1Q + Hígado 

11 T intestino delgado 

12. Intestino grueso 

13. Salida sistema repro 
ducción 

14* Ano 


K - ÉL TIB11 RON (Peces) 

1. Glándula rectal 

2. Hígado derecho 

3. Válvula espiral 
4 r Páncreas 

5. Estómago 

6. Branquia 

7. Opérculo 
■8. Boca 

9, F arfnge 

10. Hiel 

11. Hígado izquierdo 

12. Intestino 


Sistema excretorio 

1. Célula llama 
2* Ojo 

3, Poro excretor 

4. Conducto 


9. Traquea 

10. Esófago 

11. Buche 

12. Hígado 

13. Intestino 

14. Ano 

LL - ] • I. CA ] i A ] LO (Mamíferos) 

1, Boca 

2, Dientes 

3, Lengua 

4, Traquea 

5, Esófago 

6, Hígado 

7, Estómago 

8, Páncreas 

$. intestino delgado 

10. Intestino ciego 

11, Intestino grueso 

12. Recto 

13, Ano 


Formación del vacuo lo 
excretor 

Muero 16 cleo 

Micro núcleo 

Orificio anal o cltoprocto 
Vacudo digestivo 
Roca o citostoma 


CELULA LLÁM 


1* Núcleo 

2. Pelitos 

3. Conducto 


E - LOMBRIZ DE TIERRA (Segmento) 


1. Orificio excretor 

2. PabeHón ciliado 

3. Nefridlo 


H - LOMBRIZ DE TIERRA 
Sistema digestivo 

1. Boca 

2. Faringe 

3. Esófago 

4 Receptác. o buche 

5. Primer estómago 

6. Intestino 

7. Ano 

I - ESTOMAGO DE IA VACA 

1. Esófago 

2, Al Intestino delgado 


1. Boca 

2. Cavidad digestiva 

PI ANAK1A (Gusano Plano) 
Sistema digestivo, 

1. A rea digestiva 

2. Faringe 

3. Boca 


F - LA ABEJA 

Sistema digestivo 
1* Recto 

2. Intestino 

3. Estómago 

4. Boca 

5. Esófago 

6. Receptáculo o buche 


L - LA PALÜM 


2. Intestino ciego 

3. Páncreas 

4. Estómago 

5. Provent rica lo 

6. Faringe 

7. Lengua 
g. Boca 


P LAÑARIA 


1 
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1 









A -LA HydrA (Sistema nerviosa 


G r Glándula pituitaria 
7. Lóbulo óptico 
B. Médula 

M - CEREBRO DE MAMIFE ¬ 
RO f E L CARA LLQ )~^ 

1. Cerebelo 

2. Cerebro 

3, Lóbulo olfatorio 

4, Nervio óptico 

¡ 2 - jj^kjic^la pituitaria 

N -SISTEMA CIRCULATORIA 
EN VERTER . ( PECES ) 

1. Cabera 

2. Branquia i agallas) 

3. Aleta anterior 

4. Hígado 

5. Aorta dorsal 

6. Sistema digestivo 

7. Muse.del cuerpo y otros 
tej ¡dos 

i*. Cola 

9, Portal vena renal 


4. Ganglio subesofagal 

5. Ganglio toráxico 

6. Ganglio abdominal 

E -ESTRELLA DE MAR (Sis 


10. Riñón 

11. Vena post cardinal 

12. Portal vena hepática 

13. Vena hepática 

1 4 . Ventrículo! * 

15. Atrio J corazón 

*6. Aorta abdom. o ventral 
Ñ - ANFIBIOS 

1. Cabeza 

2. Pulmón 

3. Piel 

4 r Miembro anterior 

f: gSKW.ii 

7. Sistema digestivo 

а. Muse, cuerpo v otros tej 
9 Cola 

10. Portal vena renal 

1. Riñón 

2. Vena abdominal 

3. Porta vena hepática 

4. Vena hepática 

5. Vena pogt cava 

б. Ventrículo 

17. Atrio lzcniierdo 


2. Vasos capilares 

3. Vaso sanguíneo dorsal 

4. Corazones 

I - GUSANQ ( Sist. el re. cerra' 


2. Lóbulo óptico 

3. Cerebro 

4. Epífisis 

5. Lóbulo olfatorio 

6. Nervio óptico 

7. Glándula pituitaria 

8. Médula 

L - CEREBRODE REPTIL 
< LAGARTO o CAIMAN ) 

1. Cerebelo 

2. Lóbulo óptico 

3. Cerebro 

4. Lóbulo olfatorio 

5. Nervio óptico 

6. Glándula pituitaria 

7. Médula 

LI - CEREBRO DE AVES 
( LA GALLINA) 


18. Atrio derecho 
16-17 y 18 corazón 

O -AVES v MAMIFEROS 


■ 1. Células nerviosas 
F - PLÁNARLA ( Gusano Plan o) 

(Sistema nervioso) 

1 . Ganglio cerebralfeerebro) 

2. Cordón nervioso 

3. Nervios laterales 

C LO MBRIZ LE TIERRA (Siste ¬ 
ma urrvloaoi 


1. C abe íñ 

2. Pulmón 

3. Aorta dorsal 

4. Miembro anterior 
5 Hígado 

6. Sistema digestivo 
7 Mu^c cuerp.y otra t e j 

9. Extremidad trasera 
H’ 1 Portal vena hepática 

11. Vena hepática 

12. Vena postea va 

13. Venirle, izquierdo 

14. Venirle, derecho 

15. Atrio izquierdo 

16. Atrio derecho 

13. -14, -15. - v 16 
corazón 

17. Pre-CRva 


tema nervioso! 


1 , Vaso sanguíneo dorsal 
2, Vaso sanguíneo abdom, 

J -CEREBRO DE PEZ (EL 
T1BDRON ) 

1. Médula 

2. Cerebelo 

3. Lóbulo Óptico 

4. Epífisis 

5. Cerebro 

6. IjAbulo olfatorio 

7. Nervio óptico 

8. Glándula pituitaria 

K -CEREBRO DE ANFIBIO 


1. Cordón del nervio rari. 

2. Anillo nervioso 

3. Boca 

F - MO LUSC ü ( Si st. el re r Eib i e r 
to) Invertebrados . 

1. Branquia 

2. Corazón 

G -INSECTO^ist círc^abieTT 
to) in/e rtebr arios . 


^.Ganglio nnpra faríngea! 

4, Ganglio 

5. Cordón nervioso abdominal 
B, Tej ido conjuntivo 

D -SALTAMONTES (Sistema i^ r - 


orazón 

LID O ( Sist. circ. ce 


1. Cerebelo 

2. Eptfísis 

3. Cerebro- 

■Ji. Lóbujo olfatorio 
Nervio oolico 


1. Cerebro 


( LA RANA ) 

1 . Cerebelo 


1, Wjso sanguíneo abdom, 


















































3, Abomaso 

4, PsalleriumíSer. estó 

mago) 

5, Retículo 

J - LA RANA {Anfibios) 

1, Cloaca 
2 + Páncreas 

3. Estómago 

4. Esófago 

5. Faringe 

6, Boca 

7, Lengua 

8, Hacia la traquea 
9* Hiel 

10. Hígado 

XI. intestino delgado 

12. intestino grueso 

13. Salida sistema repro 
ducción 

14. Ano 


Sistema excretorio 
I* Célula llama 

2. Ojo 

3. Poro excretor 

4. Conducto 


EL TIBURON (Peces) 

1. Glándula rectal 

2. Hígado derecho 

3. Válvula espiral 

4 . Páncreas 
Fj. Estómago 

6, Branquia 

7, Opérenlo 
B, Boca 

9. Faringe 

0, Hiel 

l F Hígado izquierdo 
2 r Intestino 


EL PARA MECIO 


9, Traguea 

10. Esófago 

11. Buche 

12. Hígado 

13. Intestino 

14. Ano 

LL - EL CABALLO (Mamíferos) 

1. Boca 

2. Dientes 

3. Lengua 

4. Traquea 

5. Esófago 

6. Hígado 

7 r Estómago 
fi r Páncreas 
9. Intestino delgado 

10. intestino ciego 

11. intestino grueso 

12. Recto 

13. Ano 


1. Formación del vacuolo 
excretor 

2. Macro núcleo 

3. Micro núcleo 

4„ Orificio anal o eitoprocto 

5, Vacuolo digestivo 

6, Roca o citostoma 


CELULA L 


1. Núcleo 
2 + Peí i tos 
3, Conducto 


LOMBRIZ DE TIERRA (Segmento) 
1» Orificio excretor 
2« PabeHón ciliado 
3. Nefridio 


LOMBRIZ DE TIERRA 


Sistema digestivo 
1. Boca 
2 „ Faringe 

3. Esófago 

4. ReceptÁc. o buche 

5. Primer estómago 
6 Intestino 

7. Ano 

ESTOMAGO DE LA VACA 


LA HYDRA 


1. Beca 

2. Cavidad digestiva > 

PLANARIA (Gusano Plano) 
Sistema digestivo. 

1. Area digestiva 

2. Faringe 

3. Boca 

PIAN ARIA 


LA ABEJA 
Sistema digestivo 

1. Recto 

2, Intestino 
3 r Estómago 

4. Boca 

5. Esófago 

G r Receptáculo q buche 


LA PALO 


1. Cloaca 

2. Intestino ciego 

3. Páncreas 

4. Estómago 

5. Provenir i cu lo 

6. Faringe 

7. Lengua 
r Boca 


1 4 Esófago 

2. Al intestino delgado 
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SISTEMAS H 
DIGESTIVO 
EXCRETORIO, 
CIRCULATORIO 


Y NERVIOSO 





A - LA U Y IJRA f Sj^Iy m :i¡ norv iofitj. 

1 . Cubilas nerviosas 
I* ■ Pl -A NA. U1A(<juji ; tn» llrnvQ 
( Sistema nervioso) 

l. Ga ngl io ce ¡retí ml( cer tsb rt >) 

- ► Co rdon nervioso 
3 . Nervio» Literales 

'' CU MRRIZ í I-; TIERRA f Slsle - 
nü >*■.' rvioso, 


!■: - 


■1. Ganglio subesofaga) 
ñ. Ganglio toráxice 
6. Ganglio abdominal 

IvlSTRE í. LA |.1K MAR fKIs 


tenia nervioso) 


1 - 


í .Boca 

jjp < -anglu- .-.¡^rararingenl f^au, 

■1. C'ÁÍTlgf lo 

5. Cordon nervoso ^Momina! 

6. Tejido conjuntivo 

¡ ) - SA i.'JAMClN'l KS ( Sistcn í^j l _,■ 


i. cordón del nervio rail. 
t. Anillo nervioso 
¡1. Roca 

MQlA'SÍO f Sisl-cf tcaLic r 
toj I nvertebrados . 


1 . branquia 
2. Corazón 


G 


VÍflSi- 


I 


I, Cerebro 
2 yiliulu Aplico 
lino con' 


El - 


TNSECT* > f Stsl. ci i c. nhier - 
lo) In yerto h rjulos . 

i. Ostia 
2 . íí o razón 

A!^K 5 .IDO íSist. tire, ce - 
: 1 m've rreEradOs. 


■ í. Tejido conjuntivo 


l ■ sanguíneo abrium. 


_._s capilares 

■3. Vaso sanguíneo dorsal 


2, Vasos 
a. Vaso i 
4, Corazones 

-GLS A N < >(Sist. ci tx;. corra - 


Tin >) [nvertebrados 


L Vaso sanguíneo dorsal 
2. Vaso sanguíneo abdom. 

CEREBRO DE PEZ (EL 


TIPT’ROK) 


1. Módulo 
¿. Cerebelo 
¡L Lóbulo óptico 

4, Epífisis 

5. Ce retiro 
G . I Abulo olfatorio 
? Nervio fótico 
8. Glándula pituitaria 

CEREBRO m: ANI'TRIU ¡ 


2 Lóbulo Aplico 
3. Cerebro 
A . Epífisis 

5. Lobulo olfato rio 

6. Nervio óptico 

7. Glándula pituitaria 

8. Medula 

L -CEREBRODE REPTIL 


[ LAGARTO o C AIMAN ) 

1. Cerebelo 

2. Lóbulo óptico 
\i. cerebro 

4. Lóbulo olfato rio 

5. Nervio óptico 

(i Glándula pituitaria 
7. Médula 

i.L-CEREBHO DE AVES 


f LA RANA jt 
1 . Cerebelo 



(U GALüNA) 

1. Cerebelo 

2. Epífisis 

T Cerebro 
■} Lol>ufii olfatorio 
■ i Nervio ooliCo 


0. Glándula pituitaria 

7. Lóbulo óptico 

H, Médula 

M -- CEREBRO I>K MAMI FE¬ 
RO ( El. CAPAL bttt 

I. Cerebelo 

2. Cerebro 

3. lóbulo olfatorio 

4. Nervio óptico 

5. í;tándu la pituitaria 

6. Medula 
Ni -SISTEMA ClRCt lATOJiin 


EN VERTER. ( PECES) 


1. Cabeza 

2. Branquia faga ti as) 

3 . Aleta anterior 

4. Hígado 

5. Aorta dorsal 

(i.Sistema digestivo 
1. Musc.de! cuerpo v otros 
tejidos 
H. ( ola 

9. Portal vena renal 


H'b Ilibón 

u Vena post cardinal 
\2. J*ortal vena hepática 
Ci Vena hepática 
i 4 Ventrículo! , 

Ip Atrio j cor;i£Ón 
Di Aort[i abrió m. o venl rn l 
$ -ANFIBIOS 


E > 


] s Al rio de recbo 
16-17 v Ih corazón 

■A \ ES v A MI l'KRO 


1 Cabe 7.9 

2 Ihjlmón 
:í Piel 

4. Miembro anterior 

g:£3RS (t d. S Mi 

7. Sistema digestivo 

jjj. wc. cuerptj v otrE>s lej 

10. Portal vena renal 
II Riñón 

5L Vena abdominal 

3. Portal vena hepática 

4. Vena hepática 

j á. vena posl cava 
B Ventrfc;ijlo 
17. Atrio izquierdo 


¡. Calvez a 
2. Pn I món 
Ü Aoria 'dorsal 
l ^tímhro anterior 

-s Migado 

íi Sifi'eniít digestivo 


i V.u_si. cuerp. v ntrns tej 


Sí. Extremidad trajera 

10 Portal vena hepática 

11 vena nepál ica 
1 1 \'ííT?n¡ posteara 

T'i. Ventrie izquierdo 
t-i Ventric. derecho 
Lf>. Atrio izquierdo 
If). Atrio derecho 
13. "14. -li>. - v 16 

i^orLfíón 


17 Pre-ravi 


GUíA I DESl CAÉlao 5fü 3piso 


Harca Resivif#¿« 
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A - EL PARA MECIO 

1. Formación del vacuola 
excretor 

2, Macro lácteo 

3, Micro núcleo 

4. Orificio anal o citoprocto 
&, Vacuolü digestivo 

6. Roca o citostoma 


B - LA HYDRA 



C 


D - 


1. Boca 

2. Cavidad digestiva > 

PLANARIA (Gusano Plano) 
Sistema digestivo, 

1, Area digestiva 

2, Faringe 

3, Boca 

PIAN ARIA 


kk* i\ 


Sistema excretorio 

7 ‘ Ano £/V 

1* Célula llama 

2. Ofo 

3 t Poro excretor 

4, Conducto 

G - CELULA LLAm3?^ V 

1, Núcleo J 

2* Peíítos 

3. Conducto 

E * LOMBRIZ DE TIERRA (Segmento) 


1* Orificio excretor 

H - LOMBRIZ DE TIERRA 

2, PabeHón ciliado 

Sistema digestivo 

3. Nefridio 

1. Boca 

F - LA ABEJA 

Sistema digestivo 

1. Recto 

2. Intestino 

3. Estómago 

4. Boca 

2. Faringe 

3, Esófago 

4. Receptác. o buche 

5, Primer estómago 

6, Intestino 

7. Ano 

5. Esófago 

í - ESTOMAGO DE LA VACA 

fi. Receptáculo o buche 

1, Esófago 

2. Al intestino delgado 


3* Abomaso 

4 r Psalterium(3er. estó 
mago) 

S, Retículo 

J - LA RANA (Anfibios) 

1, Cloaca 
2 + Páncreas 

3, Estómago 

4. Esófago 

5. Faringe 

6, Boca 
7„ Lengua 

S. Hacia la traquea 
9. Hiel 
UL Hígado 
11* Intestino delgado 
12* Intestino grueso 

13, Salida sistema repro 
duccíón 

14. Ano 


K - E L TIBURON ( Peces) 

17 Glándula" rectal 

2. Hígado derecho 

3. Válvula espiral 

4. Páncreas 

5. Estómago 

6. Branquia 

7. Opérenlo 
3, Boca 

9. Faringe 
10, Hiel 

11 r Hígado Izquierdo 

12, Intestino 

13, 

14, Ano Ñfc 
L - LA PAI XJ 

1, c lo aoa 

2, Intestino ciego 

3, Páncreas 

4, Estómago 

5, Provenir i cu lo 

6, Faringe 

7, Lengua 
6. Boca 



9, Traguea 

10. Esófago 

11. Buche 

12. Hígado 

13. Intestino 

14. Ano 

] I. - El. CABALLO (Mamíferos) 

1. Boca 

2. Dientes 

3. Lengua 

4. Traquea 

5. Esófago 

6. Hígado 

7. Estómago 

8. Páncreas 

9. intestino delgado 

10. intestino ciego 

11. intestino grueso 

12. Recto 

13. Ano 
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Rag'Fcop. ífltiLtctuallN 





























































toj I nvertebrados . 

1. branquia 

2. f'orazón 

INSECTO*l&isLcitc, ahier 


VIdSít- 


]. Cerebro 
2 Ijftlmln Aplico 
Tejido conjuntivo 


uaam 


1* Vaso sanguíneo dorsal 
Vaso sanguíneo abdom. 

-('EHBHRO DE PEZ (EL 


LIJARON* 

1. MÓiíuhi 
ü, Cerebelo 
«L L6bu lo óptico 

4, Epífisis 

5, Cenebro 

C. íjóbulo olfatorio 
7. Nervio óptico 
h. Glándula pituitaria 
-CEREBRO Díl ANFTKIO 


(LA RANA) 


4. 

5. 
ti. 
7. 

LL-( 


(I. 


Lóbulo óptico 

Cerebro 

Epífisis 

Lóbulo olfatorio 
Nervio óptico 
Glándula pituita ría 
Medula 

EKElíKOOK REPTIL 


A PARTO o CAÍ MAN) 


Cerebelo 
I jftbulo óptico 
Cereh ro 
Lóbulo olfatorio 
Nervio Óptico 
Glándula pituitaria 
Médula 

; ERERltO f)E AVES 


.A GALLINA) 


1 ■ v;í|£¡o sanguíneo abriera 


ti. Glándula pituitaria 

7, Lóbulo Óptico 

8, Médula 

M -CE ItERRU [JE MAMIFE¬ 


RO fKLCARA LE.tíi 


1 - Cerebelo 
2 . Cerebro 
2. lóbulo olfatorio 
4 r Ñervio óptico 
5. (iUindu13 pituitaria 
«Médula 

N -SISTEMA t 1RCI íATOJíiC 


EN VERTER, i PECES) 


1. C íiheia 

2. Branquia (aballas) 

3. Aleta anterior 

4 . Hígado 

5. Aoria dorsal 

(i . Sistemo digestivo 
7, Muse,de! cuerpo votros 
Iftiidos 
H, Cola 

9. Portal vena renal 


mflón 

11 Vena ch >s\ cardinal 

12 Portal tena hepática 
i:í Vena hepática 

H Ventrfcu loí * 

15 Atrio j COlliE * n 
■ M Aorta abrió m ovetilral 
1 - ANPtRHiK 

1 cabe^n 

2 HAilmÓn 
:í. Piel 

4. Misrilbro anterior 

¡: ffiiiS'W.i 

7. Sistema a Lírestivo 

í) rof c ' Cüeí ^ > ° v lc í 

10. Portal vería renal 
11 Riñón 

ü„ Vena abdominal 

3. Portal vena hepática 

4. Vena hepática 

]15. Vena posi cava 
B Ventrículo 
17. A l ri o i zqu Le rdo 


1 fi. Al rio de rocho 
lfí-17 v]h corazón 

■■m:s V MAMII'KIW 

] . Cabera 
'l Pulmón 
ií, Aorta dorsal 

1 Miembro anterior 
.) Hilado 

éi Sis J ema digestivo- 
7 Musí cuerp. v ntwg tej 
H ftlfi&n 

íí. Extremidad trasera 
t fc Portal vena hepática 
] vena hepática 

2 Vena postcava 

.V Ventríc izquierdo 
■f Ventric derecho 
T>. Atrio izquierdo 
f). Atrio derecho 
13. -U. -15. - v IB 
corazón 
7 Pre-cava 


GU.í JDE Si Callao 56 i 


ttarca Regisftraflii 
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A - EL PARA MECIO 

1. Formación del vacuola 
esc rotor 

2. Macro núcleo 

3. Micro núcleo 

4. Orificio anal o citoprocto 

5. Vacuolo digestivo 

6. Boca o cttostoma 

B - LA HYDRA 

1. Boca 

2. Cavidad digestiva ’ 

C - PLANARIA (Gusano Plano) 
Sistema digestivo, 

1. Area digestiva 

2. Faringe 

3. Boca 

D - PLANARIA 


Sistema excretorio 
Célula llama 
£. Ojo 

3. Puro excretor 

4. Conducto 

LOMBRIZ DE TIERRA (Segmento) 

1. Orificio excretor 

2. PabeHón ciliado 

3. Nefridio 

LA ABEJA 
Sistema digestivo 

1, Recto 

2, Intestino 

3, Estómago 
4* Boca 

5. Esófago 

6 r Receptáculo o buche 


7. Ano • 

H ÍAyi * 

CELULA LLAMA/ f y g. 
I. Núcleo i ' S ' 

2 t Palitos 

3, Conducto 

LOMBRIZ DE TIERRA 
Sistema digestivo 

1. Boca 

2. Faringe 
3 h Esófago 

4, Receptác. o buche 

5, Primer estómago 
6 r Intestino 

7, Ano 

ESTOMAGO DE LA VACA 

1, Esófago 

2. Al intestino delgado 


3, Abomaso 

4. Paatterium(3er_ estó 
mago) 

5- Retículo 

LA RANA (Anfibios) 

1. Cloaca 

2 . Páncreas 

3. Estómago 

4. Esófago 

5. Faringe 

6. Boca 

7. Lengua 

8. Hacia la traquea 
$. Hiel 

10. Hígado 

11. Intestino delgado 

12. Intestino grueso 

13. Salida sistema repro¬ 
ducción 

14. Ano 


K - EL TIBURON (Peres) 

1, Glándula recial 

2, Migado derecho 

3, Válvula espiral 
4 r Páncreas 

5. Estómago 
fi, Branquia 
7, Opérenlo 
ti. Boca 
9. Faringe 

10. Hiel 

11. Hígado izquierdo 

12. Intestino 

13. e£*ca 

14. Ano-\^^ 

1 - LA PALOMÍT ^A^s) 

1, Cloaca 

2, Intestino ciego \ 

3, Páncreas \ 

4, Estómago \ 

5, Proventriculo L 

6, Faringe / 

l: asar { 


9. Traquea 

10. Esófago 

11, Ruche 
12 Hígado 

13, intestino 

14. Ano 

LL - EL CARA I.LQ (Mamíferos) 
] . Boca 

2. Dientes 

3, Lengua 
4 Traquea 
5. Esófago 
6 Hígado 

7. Estómago 

8 Páncreas 
0. intestino delgado 

10 . intestino ciego 

11. Intestino grueso 

12. Recto 

13. Ano 
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al 

ZOOLOGIA 

SISTEMAS 1 

DIGESTIVO 
EXCRETORIO, 

CIRCULATORIO 

Y NERVIOSO J 





A -LA HypRA (Sistema nerviosa 


6 r Glándula pituitaria 


4, Ganglio subesofagal 

5, Ganglio toráxico 

6, Ganglio abdominal 

- ESTRELLA DE MAR (Sis¬ 
tema nervioso] ! 

1. Cordón del nervio rari. 

2. Anillo nervioso 

3. Boca 

MO LUSC Q | S i st. el re. ah te r 
to) Invertebrados . 

1. Branquia 

2. Corazón 

■ INSECTO^i si el re. abier ’ 
UA In vertebrarios , 

1. Ostia 

2. 0orazón 

ANfei.m-O f Sist, circ, ce - 


10. Riñón 

11 Vena post cardinal 

12. Portal vena hepática 

13. Vena hepática 

14. Ventrículo! 

15. Atrio J corazón 

l h Aorta abdom. o ventral 
Ñ - ANFIBIOS 

1. Cabeza 

2. Pulmón 

3 Piel 

4 .Miembro anterior 

5. Hígado 

6. Aorta dorsal 

7. Sistema digestivo 

|, cuerpo y otros tej 

i O. Portal vena renal 

1. Riñón 

2. Vena abdominal 

3. Porta vena hepática 


2. Vasos capilares 

3. Vaso sanguíneo dorsal 

4. Corazones 

GUSANO ( Siflt. circ. cerra- 


2. Lóbulo óptico 

3 . Cerebro 

4. Epífisis 

5. Lóbulo olfatorio 

6. Nervio óptico 

7. Glándula pituitaria 

8. Medula 

L -CEREBRO DE REPTIL 


18, Atrio derecho 
16-11 y 18 corazón 

O -AVES V MAMIFEROS 


. 1. Células nerviosas 
F - PLANARIA ( Gusano Plan o) 
f Sistema nervioso) 

1. Ganglio cerebralfeerebro) 

2. Cordón nervioso 

3. Nervios laterales 

P -LOMBRIZ DE TIERRA fSiste- 


7. Lóbulo óptico 

8. Médula 

M - CEREBRO DE MAMIFE ¬ 
RO f EL CABALLO ) 

1. Cerebelo 

2. Cerebro 

3, Lóbulo olfatorio 

4, Nervio óptico 

Ej. pituitaria 

N SISTEMA CIRCULA TORIO 

EN VERTER , fPECES) 

1, Cabeza 

2, Branquia (agallas) 

3, Aleta anterior 

4, Migado 


1. Cabeza 

2. Pulmón 

3. Aorta dorsal 

4. Miembro anterior 
5 Hígado 

6, Sistema digestivo 
7 euerp, v otros tej 

9. Extremidad trasera 
Ub Portal vena hepática 

11. Vena hepática 

12. Vena postea va 

13. Ventric. izquierdo 

14. Ventric. derecho 

15. Atrio izquierdo 

16. Atrio derecho 

13. -14. -15, - v 16 
corazón 

17. Pre-cava 


do) Invertebrados 

1. Vaso sanguíneo dorsal 

2, Vaso sanguíneo abdom 

CEREBRO DE PEZ (EL 
TIBURON ) 

1. Médula 

2. Cerebelo 

3. Lóbulo óptico 

4. Epífisis 

5. Cerebro 

6. lóbulo olfatorio 

7. Nervio óptico 

8. Glándula pituitaria 

CEREBRO DE ANFIBIO 


( LAGARTO o CAIMAN ) 


1. Cerebelo 

2. Lóbulo óptico 

3. Cerebro 

4. Lóbulo olfatorio 

5. Nervio óptico 

6. Glándula pituitaria 

7. Médula 

LL- CEREBRO DE AVES 
( LA GALLINA) 

1. Cerebelo 

2. Epífisis 


l. Boca 

Í■ Ganglio tiiiprafaríngea! í^iv 

4. Ganglio 

5. Cordón nervioso abdominal 

6. Tejido conjuntivo 

D jSALTAMONTES ( Sistema n, ffr 


5. Aorta dorsal 

6. Sistema digestivo 

7. Muse,del cuerpo y otros 
tej idos 

8. Cola 

9. Portal vena renal 


vi oso) 


L Cerebro 

2. Lóbulo óptico 

3, Tej ido conjuntivo 


( LA RANA ) 

1, Cerebelo 


Tari O) invertebrados, 

1. V;-*sn sanguíneo abdom 


pro 

[o olfatorio 
o optíco 







































































































































A - EL PARA MECIO 


1, Formación del v&cuolo 
exc rotor 

2, Mauro núcleo 
.1, Micro núcleo 

4, Orificio anal o citoprocto 
&. Vaeuolo digestivo 
6. Roca o oítostoma 


LA HYDRA 


1. Beca 

2. Cavidad digestiva 


pistema excretorio 

1, Célula llama 

2. Ojo 

3, Puro excretor 

4. Conducto 


E - 


LOMBRIZ DE TIERRA (Segmento) 

1. Orificio excretor 

2. Pabellón ciliado 

3. Nefridio 


C - PLANTARIA (Gusano Plano) 
Sistema digestivo. 

1. Area digestiva 

2. Faringe 

3. Boca 


F - LA ABEJA 


D - PIAN ARIA 


Sistema digestivo 

1, Recto 

2, Intestino 

3, Estómago 
4* Boca 

5, Esófago 

G, Receptáculo o buche 


7, Ano 


G- CELULA LLA 




1. Núcleo 

2. Peütos 

3. Conducto 


r* 


-■V: 


H - LOMBRIZ DE TIERRA 


Sistema digestivo 
I r Boca 

2. Faringe 

3. Esófago 

4. Receptác o buche 

5. P rtmer estóm ago 
8. Intestino 

7, Ano 


I - ESTOMAGO DE LA VACA 


3. Abomaso 

4, Psatterium(3er. estÓ 
mago) 

5- Retículo 


.1 - LA RANA (Anfibios) 


1. Cloaca 

2. Páncreas 


3. Estómago 

4. Esófago 


1. Esófago 

2. Al intestino delgado 


5. Faringe 
S. Boca 

7. Lengua 

8. Hacia la traquea 

9. Hiel 

10. Hígado 

11. Intestino delgado 

12. Intestino grueso 

13. Salida sistema repro¬ 
ducción 

14. Ano 


K - EL TIBURON (Peces) 

1. Glándula recia 1 

2. Hígado derecho 

3. Válvula espiral 

4 . Páncreas 

5. Estómago 
G, Branquia 

7, Opérenlo 

8, Boca 

9, Faringe 

10, Hiel 

11, Hígado izquierdo 

12, Intestino 

13, 

14, Ano- 


9. 

10 . 

11 . 

12 . 

13. 

14, 


uea 


Trac 
Esófago 
Buche 
Hígado 
Intestino 
Ano 


L - LA PA LOM 
1, Glo&cá 


íj. 



2. Intestino ciego 

3. Páncreas 

4. Estómago 


Proventriculo 


6. Faringe 

7, Lengua 
e, Boca 


LL - EL CARA LLÜ fMamíferos) 

] 


2 

3. 

4 

5. 

6, 

7, 

8 . 
9. 

10, 

11 . 

12 , 

13. 


Boca 

Dientes 

lengua 

Traquea 

Esófago 

Hígado 

Estómago 

Páncreas 

Intestino delgado 

íntesiino ciego 

Intestino grueso 

Recto 

Ano 


í 


Reft-Frep, Int*l«ctuil:N 






















































